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Results of Observations of Small Planets , made with the 
Transit Circle at the Royal Observatory, Greenwich , during 
the month of May , 1859* 

(Communicated by the Astronomer Royal.') 


Astrcea ©. 


Mean Solar Time of Observation. 

Apparent R.A. 

Apparent N.P.D. 

1859, May 4 

lx m s 
g 44 34-1 

h m s 

II 33 22*50 

0 / M 

80 29 5*86 


Flora ©. 


Mean Solar Time of Observation. 

Apparent R.A. 

Apparent N.P.D. 

1859, May 6 

h m s 

12 49 51*6 

h m s 

•5.47 i3’4* 

0 / # 

ioi 31 28*05 

12 

12 20 7*4 

15 41 3-65 

IOI 13 58*92 

H 

12 10 8*6 

15 38 56-26 

101 8 32*96 

2 3 

11 25 12*9 

15 29 22*23 

100 47 34*96 

25 

11 15 16*7 

15 27 17*47 

100 43 54*96 

30 

10 50 36*7 

15 22 l6*2I 

100 36 25*91 


Metis ©- 


Mean Solar Time of Observation. 

Apparent R.A. 

Apparent N.P.D. 

1859, May 4 

h m s 

ii 30 57*5 

lx m , s 

14 20 1^*22 

0. / . # 

99 1 5 IO '33 

6 

11 21 10*2 

1+ 18 17-39 

99 9 5°* T 3 

9 

11 6 33*6 

14 15 28*08 

99 2 24*11 

ii 

10 56 52*8 

14 13 38-80 

98 57 49-03 

12 

10 52 3*8 

14 12 45-58 

98 55 44-47 

*3 

10 47 15*4 

*4- 11 5 2 '97 

98 53 39-01 


10 42 28*3 

14 II 1-56 

98 51 48*02 

2 3. 

IO O 12*0 

14 4 7-36 

98 39 21-49 

25 

9 5 1 2 *4 

14 a 419-35 

98 37 59-08 


Irene ©. 


Mean Solar Time of 

Observation. 

Apparent R.A. 

Apparent N.P.D. 

1859, May 5 

h m 8 

9 *5 37'8 

h. m s 

12 l8 29*46 

0 / # 

77 8 28*96 

6 

9 21 31*0 

12 l8 18*50 

77 14 38*26 

II 

9 1 2 4’9 

I 2 17 51*93 

77 2 3'55 

13 

8 53 34*4 

I 2 17 53*25 

78 3 15-43 

*4 

8 49 41*8 

12 17 56*52 

78 10 57-68 
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Fortuna 


Mean Solar Time of Observation. 

h m s 

1859, May 6 14 15 51*0 

26 12 41 io,*8 


Apparent R.A. 

h m s 

17 13 26*87 

16 57 22*25 


Apparent N.P.D. 

o / a 

in 40 7*80 

hi 4 59*75 


Calliope ©. 


Mean Solar Time of Observation. 

h m s 

Apparent R.A. 
h m s 

Apparent N.P.D. 

O / H 

1859, May 4 

9 6 54’6 

11 55 46 65 

72 33 55*2,2 

5 

9 2 42-0 

11 55 29-94 

72 38 58-55 

6 

8 58 29*9 

11 55 13-68 

72 43 23-52 


Themis @. 


Mean Solar Time of Observation. 

Apparent R.A. 

Apparent N.P.D. 


h m s 

h. ms 

0 / # 

1859, May 4 

IO 40 17*3 

13 29 24-71 

99 14 4 6-i 9 

6 

10 31 io*6 

13 28 9*56 

99 8 10*46 

11 

10 8 40*8 

13 2 5 1.8*90 

98 52 41-99 

12 

10 4 i 3*5 

13. 2 4 47 * 4 2 



Bellona 


Mean Solar Time of 

Observation,. 

Apparent R.A. 

Apparent N.P.D. 


h m 8 

h m s 

0 / " 

1859, May 6 

II 23 4 8 ' 2 

14 30 57-51 

90 2 46*85 

ii 

11 10 17*4 

14 27 5*56. 

89 46 46*62 

12 

11 5 37 *i 

14 26 21*09 

89 44 3-95 

2 5 

10 6 8*2 

14 17 57*66 

89 25 56*86 


Europ 

a ©. 


Mean Solar Time of Observation. 

Apparent R.A. 

Apparent N.P.D. 


h m s 

n m s 

010 

1859, May 6 

12 55 i *3 

15 52 23'94 

99 43 2663 

11 

12 31 37*2 

15 48 38-79 

99 30 18*84 

12 

12 26 55*9 

15 47 53-20 

99 2 7 53*67 

14 

12 17 31*6 

15 46 20*49 

99 2 3 2 *53 

21 

11 44 34-6 

15 40 53-96 

99 8 25*40 

*3 

Ii 35 io-i 

15 39 21-10 

99 4 53 ' 4 6 

*5 

ii 2 J 47'3 

15 .37 49^5 

.99 1 37 ' 5 ° 
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